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JÓZEF WITKO 


przeżywszy lat 64, po długój i dolegliwéj chorobie, opatrzony śś. Sakramentami, zakończył życie 
dnia 24 Lutego 1878 r. 


W smutku pogrążona familia, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publiczność na 
wyprowadzenie zwłok z domu Nr. 151 przy ulicy Karmelickićj dnia 26 b. m. t. j. we 
Wtorek, o godzinie 5 po południu wprost na cmentarz. 
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Kraków — Drukarnia Uniwersytecka. 


